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ASIS-CFIRM 

6 



PACK-CLE 

121 




ASIS-CTBWT 

6 



EQ-CLE 





ASIS-CWT 

6 




121 




ASIS-P+PWT 

6 



PERM 

596 




ASISCFRMOV 

6 



EPERM 

328 





30 




924 




CIG-LEN 

24 



TOTAL-RTD 

643 




ECIG-LEN 

283 



ETOTAL-RTD 

166 





307 




809 




CIG-WT 




PLUG-RTD 

630 




CIG-WTO 




EPLUG-RTD 

166 




CIG-WTI 





796 




ECIG-WT 

8 



VENT 

570 




ECIG-WTO 




EVENT 

462 




ECIG-WTI 





1032 





8 



PACK-COV 

160 




CIRC 

168 



EQ-COV 

131 




ECIRC 

355 



UNEQ-COV 






S23 




291 




CTBWT 

44 



UNEQ-CFIRM 





CWT 

44 



UNEQ-CTBWT 





P+PWT 

44 



UNEQ-CWT 





E-CTBWT 

126 



UNEQ-P+PWT 





E-CWT 

126 



UNEQCFIRMOV 





E-P+PWT 

126 









510 








EFLT-LEN 

73 








EFLT-LENO 




TOTAL TESTS 

6638 




EFLT-LENI 









FLT-LEN 

24 








FLT-LENO 

0 








FLT-LENI 

0 









97 








EFLT-WT 









EFLT-WTO 









EFLT-WTI 









FLT-WT 









FLT-WTO 









FLT-WTI 


















EQ-CFIRM 

29 








EQ-CTBWT 

29 








EQ-CWT 

29 








EQ-P+PWT 

29 








EQ-CFIRMOV 

29 









145 








PACK-CFIRM 

211 








PACT -CTBWT 

210 








PACT-CWT 

210 








PACK-P+PWT 

210 








PACKCFRMOV 

204 









1045 
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